Assisted Living and Residential Care 
Occupancy and Bed Need Summary by County 
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4,198 15,237 10,745 25,982 23,961 72.8% 71.3% 72.1% 71.4% 30,180 


COMPILED BY: Certfcate of Need Program , Department of Health and Senior Services. 


* Available beds as reported by facilites by means of the CON quarterly survey . 
** Average occupancy of licensed and available beds as reported by facilites by means of the CON quarterly survey . 
*** Licensed and CON approved beds. 


**** Net bed need calculated as follows: (Year 2020 BVS projected populaton for 65+ x .025) - total bed supply. A negatve number means 
a bed surplus. 
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